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Moedas inadequadas à 
circulação 


O Banco Central do Brasil é a instituição responsável pela emissão das 
cédulas, pelo lançamento das moedas nacionais e pela atividade de 
saneamento do meio circulante. As duas ações, emissão e saneamento, 
visam manter o dinheiro em poder do público em boas condições de uso. O 
estado de conservação e a presença de danos na cédula ou moeda são 
elementos que podem determinar se elas têm ou não valor. 


Moedas danificadas 


São moedas tortas, perfuradas, desfiguradas ou com danos de qualquer 
outra natureza. 


As instituições financeiras bancárias deverão acolher do público as moedas 
danificadas a serem encaminhadas ao Banco Central para exame. Ao 
receber moedas danificadas, a instituição financeira bancária deverá 
fornecer recibo ao interessado e informá-lo, posteriormente, do resultado 
do exame, ressarcindo-o no valor que eventualmente lhe couber. 


Recolhimento da moeda de 1 real 
de aço inox 


Em 23 de dezembro de 2003, a moeda antiga de R$1 saiu de circulação. 
Desde 23 de março de 2004, a troca só pode ser feita no Banco Central ou 
em agências autorizadas do Banco do Brasil 
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Mudanças das moedas - R$0,50 
e R$1,00 


A partir de junho de 2002, o Banco Central colocou em circulação moedas de R$0,50 e de 
R$1,00 com pequenas modificações em suas características físicas. 


Um aumento significativo no preço dos materiais utilizados na fabricação das moedas 
levou o Banco Central a estudar alternativas para garantir a continuidade na sua 
produção. A solução encontrada foi a substituição dos metais utilizados: o cuproníquel e a 
alpaca foram trocados, respectivamente, pelo aço inoxidável e pelo aço revestido de 
bronze. 


Na prática, as modificações na moeda de R$0,50 - de disco prateado - e na de R$1,00 - de 
núcleo prateado e anel dourado - são pouco significativas. Além de apresentarem 
pequenas alterações de tonalidade e brilho, as novas moedas ficaram ligeiramente mais 
leves. Já os desenhos de ambas não sofreram nenhuma modificação. 


As novas moedas mantêm as atuais características de segurança contra 


falsificações e permanecem sendo aceitas nos equipamentos de venda 
automática. As moedas que estão em circulação continuam valendo. 


50 centavos - R$0,50 


Moedas cunhadas Moedas cunhadas 
de 1998 a 2001 a partir de 2002 


1 Real - R$1,00 


“Moedas cunhadas 
de 1998 a 2001 a partir de 2002 


Por que algumas moedas não são atraídas pelo imã? Quais são elas? 


Porque hoje existem em circulação moedas confeccionadas com metais diferentes, ou seja, 
com características magnéticas diferenciadas, o que faz com que algumas sejam atraídas 
pelo imã outras não. 
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As moedas de R$0,50 e de R$1,00 bimetálica da 2º família produzidas até 2001 não são 
atraídas pelo ímã, por serem de cupro-níquel. 


As demais moedas são atraídas pelo ímã, quais sejam: 


+ Moedas de aço inoxidável da 12 família do Real; 


+ Moedas da 22 família (coloridas- aço eletrorrevestido), de R$0,01, R$0,05, R$0,10 e 
R$0,25; 


+ Moedas de R$0,50 (aço inoxidável) e R$1,00 bimetálica (aço inoxidável - miolo e aço 
eletrorrevestido - anel) da 2º família do Real, produzidas a partir de 2002. 
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